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Fiches des personnages

Équipe 555

Effectif : 10 personnes

Mission : Supervision des serveurs et des systèmes informatiques.

Compétences :

Surveillance des équipements.

Sauvegarde des données.

Gestion des pannes informatiques.

Préparation des dossiers administratifs.

Équipe Russe

Effectif : 10 personnes

Mission : Gestion des alimentations électriques.

Compétences :

Contrôle des groupes électrogènes.

Vérification des batteries.

Gestion des réserves d'eau.

Assistance logistique.

Équipe Joute

Effectif : 10 personnes

Mission : Sécurité des bâtiments.

Compétences :

Contrôle des accès.

Organisation des évacuations.

Sécurisation des couloirs.

Protection des équipes.

Équipe Les 10 Instruc

Effectif : 10 personnes

Mission : Gestion administrative.

Compétences :

Mise à jour des dossiers.

Archivage.

Impression des documents.

Coordination des informations.

Équipe Les 8 Nœuds

Effectif : 8 personnes

Mission : Réseau informatique.

Compétences :

Surveillance des connexions.

Sauvegardes.

Communications internes.

Contrôle du réseau.

Équipe Les 4 Nouraguant

Effectif : 4 personnes

Mission : Maintenance technique.

Compétences :

Inspection des bâtiments.

Contrôle des installations.

Vérification des locaux techniques.

Assistance aux autres équipes.

Équipe Kart

Effectif : 10 personnes

Mission : Logistique.

Compétences :

Transport du matériel.

Préparation des véhicules.

Maintenance des équipements.

Installation des salles.

Équipe Les 5 Beaux Gosses

Effectif : 5 personnes

Mission : Renfort logistique.

Compétences :

Accompagnement des patients.

Installation des espaces de repos.

Équipe Angevin

Effectif : 10 personnes

Mission : Soutien administratif et logistique.

Équipe Interdite

Effectif : 10 personnes

Mission : Transport des effets personnels et soutien aux évacuations.

Équipe Fleurs

Effectif : 10 personnes

Mission : Accueil et accompagnement des patients.

Équipe Les 4 Beaux Gosses Blancs

Effectif : 4 personnes

Mission : Assistance aux personnes à mobilité réduite.

Équipe FAIL

Effectif : 10 personnes

Mission : Vérification des dossiers et des transferts.

Équipe Les 9 Turbans

Effectif : 9 personnes

Mission : Orientation des véhicules et circulation.

Équipe Les 10 Fissure

Effectif : 10 personnes

Mission : Transport du matériel.

Équipe Les 10 Fassure

Effectif : 10 personnes

Mission : Démontage et réinstallation des équipements.

Équipe Toullec

Effectif : 10 personnes

Mission : Inspection générale des bâtiments.

Équipe Yote

Effectif : 10 personnes

Mission : Gestion des réserves et des inventaires.

Équipe Les 4 Jumeaux Maléfiques

Effectif : 4 personnes

Mission : Contrôle des salles de soins et assistance technique.

Équipe Fusion

Effectif : 10 personnes

Mission : Coordination entre toutes les équipes.

Équipe Yvonotuse

Effectif : 10 personnes

Mission : Gestion des équipements.

Équipe Samouraïs

Effectif : 10 personnes

Mission : Surveillance générale et permanences.

Équipe Les 4 Juniors Maléfiques

Effectif : 4 personnes

Mission : Soutien aux opérations et accompagnement des convois.

Les Jumeaux Ange Noir

Mission : Télétravail depuis la maison de fonction.

Compétences :

Validation des dossiers.

Coordination des transferts.

Contrôle administratif.

Les Jumeaux Encre Noir

Mission : Vérification des dossiers médicaux.

Compétences :

Contrôle des informations.

Classement des données.

Archivage.

Les Jumeaux Petits Diables n°1 et n°3

Mission : Suivi des transports.

Compétences :

Planification.

Communication.

Gestion des listes de transfert.

Les 2 Jumeaux Bosseux

Mission : Organisation technique.

Compétences :

Contrôle des horaires.

Préparation des salles.

Vérification du matériel.
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Chapitre 1 – Début de la canicule et pannes informatiques

Le soleil se levait sur la presqu'île de Quiberon.

Dès sept heures du matin, la température dépassait déjà les 32 degrés. Les météorologues annonçaient une canicule exceptionnelle qui devait durer plusieurs semaines. À l'Université de Quiberon, les climatiseurs fonctionnaient sans interruption afin de refroidir les immenses salles informatiques où étaient installés les serveurs du monde virtuel XUNUS.

Dans la salle de commandement, plusieurs centaines d'écrans affichaient des cartes numériques, des relevés de température et des milliers de lignes de code.

L'équipe 555 surveillait les serveurs principaux.

L'équipe Russe contrôlait les alimentations électriques.

L'équipe Joute inspectait les systèmes de sécurité.

L'équipe Les 10 Instruc analysaient les journaux d'erreurs.

L'équipe Les 8 Nœuds vérifiaient les réseaux de communication.

L'équipe Les 4 Nouraguant surveillaient les secteurs encore inexplorés de XUNUS.

L'équipe Kart préparait plusieurs drones de maintenance.Tout semblait calme.Puis..

BIP

Une première alarme retentit. Température des serveurs : 48 degrés...Un technicien leva immédiatement les yeux. Ce n'est pas normal...

Quelques secondes plus tard...

BIP BIP BIP

Une deuxième alarme apparut.

Cette fois, plusieurs écrans se figèrent. On vient de perdre le serveur numéro 8 Impossible ! Les batteries fonctionnent Les climatiseurs continuaient pourtant à tourner.

Mais dehors, la température venait d'atteindre 41 degrés.À plusieurs kilomètres de là, dans la maison de fonction de Saint-Pierre-Quiberon, les Jumeaux Ange Noir, les Jumeaux Encre Noir, les Jumeaux Petits Diables n°1 et n°3 ainsi que les deux Jumeaux Bosseux travaillaient à distance.

L'un des écrans clignota brutalement. Vous voyez ça ?

Une fenêtre inconnue venait d'apparaître.

ERREUR...

Connexion instable...

XUNUS ne répond plus...

Puis l'écran devint entièrement noir.

Quelques secondes plus tard, une étrange silhouette blanche apparut.

Elle ne ressemblait à aucun personnage enregistré dans la base de données. Ce programme n'existe pas...

La silhouette disparut aussitôt.Toutes les connexions furent interrompues.Au même moment, à la maison touristique de Saint-Pierre-Quiberon, plusieurs ordinateurs redémarrèrent tout seuls.

Les écrans affichaient désormais les mêmes coordonnées mystérieuses.Personne ne comprenait leur signification.

Retour à l'Université de Quiberon.

Les serveurs chauffaient de plus en plus. Température : 52 degrés Activez les ventilateurs de secours !

Les techniciens exécutèrent immédiatement les consignes.Rien.Les ventilateurs ne démarraient plus.

Une nouvelle panne venait de toucher le système de refroidissement.Les groupes électrogènes s'activèrent automatiquement.Pendant quelques instants, tout sembla revenir à la normale.Puis...

L'ensemble des écrans se brouilla.

Des dizaines de bugs apparurent simultanément

Des dossiers disparaissaient.Des cartes numériques changeaient toutes seules.Des couloirs entiers de XUNUS semblaient se déplacer sans raison.

L'équipe Les 10 Instruc comparaient les données Les coordonnées du monde virtuel changent toutes seules...

L'équipe Les 8 Nœuds observaient les réseaux. Les connexions sautent dans toutes les directions.

L'équipe Russe annonça une mauvaise nouvelle. Les batteries de secours chauffent beaucoup trop vite.Un silence s'installa.Puis une dernière alarme résonna dans tout le bâtiment.

ALERTE ROUGE

Monde virtuel XUNUS :

Instabilité critique.

Bugs : multiples.

Illusions : détectées.

Zones inconnues : ouverture.

Dévirtualisations : risque élevé.

Origine : inconnue.

Les techniciens échangèrent un regard inquiet.Personne n'avait jamais vu un tel message.Dehors, le thermomètre venait d'atteindre 44 degrés.La canicule ne faisait que commencer.Et quelque chose semblait s'être réveillé au cœur de XUNUS...




Chapitre 2 – Aucune climatisation ne fonctionne

Le lendemain matin, la chaleur était déjà étouffante.

À sept heures, les thermomètres installés autour de l'Université de Quiberon indiquaient 38 degrés.

À l'intérieur du bâtiment, les équipes arrivaient une à une.

L'équipe 555 prit immédiatement la direction de la salle des serveurs. Vérification complète des alimentations !

Rien à signaler sur les batteries.De son côté, l'équipe Russe inspectait les groupes électrogènes. Tous les voyants sont au vert.

L'équipe Joute parcourait les couloirs techniques.

Les portes coupe-feu sont opérationnelles. Les détecteurs d'incendie fonctionnent.

Dans la grande salle informatique, les 10 Instruc observaient les écrans. Les ordinateurs ont redémarré correctement cette nuit. Les journaux d'erreurs sont presque vides.

L'équipe Les 8 Nœuds contrôlaient le réseau.

— Les connexions internes sont stables. Aucun câble n'est endommagé.

Pendant ce temps,

L'équipe les 4 Nouraguant inspectaient les locaux techniques.

Les conduites d'eau sont normales. Aucun dégât visible.L'équipe Kart terminait la vérification des robots de maintenance. Tous les robots sont prêts à intervenir.

Pendant quelques minutes, chacun pensa que la situation s'améliorait.

Puis...Un technicien leva les yeux. Vous sentez cette chaleur Tout le monde s'arrêta.L'air devenait de plus en plus lourd.Un membre de l'équipe 555 regarda le panneau de climatisation.

Les ventilateurs ne tournent plus...Un autre essaya de redémarrer le système.Rien.Le tableau de commande restait complètement éteint. Impossible...

L'équipe Russe descendit aussitôt au local électrique.

Les disjoncteurs étaient enclenchés.Les alimentations arrivaient normalement.Pourtant...Aucune climatisation ne fonctionnait.Les techniciens tentèrent un redémarrage manuel.Toujours rien.

Quelques minutes plus tard, la température intérieure atteignait déjà 34 degrés.

L'équipe Les 10 Instruc déplacèrent plusieurs ordinateurs portables vers une salle moins exposée au soleil. Sauvegardez toutes les données importantes.

L'équipe Les 8 Nœuds installèrent des ventilateurs d'appoint.

Malheureusement, ils ne brassaient qu'un air brûlant.Dans les ateliers, l'équipe Kart ouvrait toutes les fenêtres possibles.Aucun souffle de vent n'entrait.Dehors, l'air semblait immobile.La chaleur écrasait toute la presqu'île.

L'équipe Les 4 Nouraguant parcoururent une nouvelle fois les sous-sols.

Ils cherchaient une éventuelle fuite ou un problème de ventilation.Rien.Tout semblait parfaitement normal.Pourtant, les températures continuaient de monter.Dans la salle principale, plusieurs écrans commencèrent à afficher un avertissement.

Attention : température élevée du matériel.

L'équipe 555 répartit les ordinateurs sur différentes prises afin de limiter la consommation.

L'équipe Joute fit installer des bouteilles d'eau dans toutes les salles. Personne ne travaille seul. Faites des pauses régulières.

Les techniciens commençaient déjà à transpirer abondamment.Les claviers devenaient glissants.Les écrans dégageaient une chaleur inhabituelle.Un silence pesant s'installa dans tout le bâtiment.Même les ventilateurs portatifs semblaient inutiles.Vers midi, un nouveau relevé tomba.Température extérieure : 46 degrés.Température intérieure : 39 degrés.Personne n'avait jamais connu une telle situation.

Les responsables réunirent immédiatement toutes les équipes.

La priorité est de protéger le personnel et le matériel. Continuez les vérifications. Nous devons comprendre pourquoi toutes les climatisations sont arrêtées en même temps.

Personne ne trouva d'explication.Les heures passaient.La chaleur devenait presque insupportable.Et malgré toutes les recherches, aucune panne visible ne permettait d'expliquer pourquoi l'ensemble du système de climatisation de l'université refusait obstinément de redémarrer.




Chapitre 3 – Enfin sur la plage de Port-Maria

Après plusieurs jours passés à lutter contre la chaleur dans les bâtiments de l'Université de Quiberon, les responsables prirent une décision inhabituelle.

Tout le monde a besoin de souffler quelques heures, annonça le coordinateur. Le matériel est sous surveillance. Nous allons profiter de cette matinée pour nous rendre à la plage de Port-Maria.

Les membres de l'équipe 555 échangèrent un sourire. Enfin un peu d'air !

L'équipe Russe chargea les glacières, les bouteilles d'eau et les trousses de premiers secours.

L'équipe Joute vérifia que personne n'avait oublié son équipement de sécurité.

L'équipe Les 10 Instruc fermèrent les salles informatiques et effectuèrent une dernière ronde.

L'équipe Les 8 Nœuds coupèrent les équipements non indispensables afin d'éviter toute surchauffe.

L'équipe Les 4 Nouraguant inspectèrent les accès du bâtiment.

L'équipe Kart monta dans les véhicules avec le reste du groupe.

Le trajet jusqu'à la plage se déroula dans une ambiance plus détendue.Le ciel était parfaitement bleu.La mer brillait sous le soleil.

En arrivant à Port-Maria, chacun poussa un soupir de soulagement.Une légère brise marine rendait la chaleur plus supportable. Ça fait du bien !

Les équipes installèrent les parasols.

Des serviettes furent étalées sur le sable.Certains allèrent marcher au bord de l'eau pendant que d'autres remplissaient les glacières de glace.Pendant quelques instants, tout sembla parfaitement paisible.Puis un membre de l'
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